|-------------------------------------------------------------------------------|
|Bill Of Materials for Sporty Pro 69 TX on Nov.10.1998       |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|Item|Qty |Reference|Part Name     |Manufacturer  |Description                  |
|----+----+---------+--------------+--------------+-----------------------------|
|1   |1   |C101     |CAP,0.1U,5%   |              |                             |
|2   |1   |C119     |CAP,0.5P,5%   |              |                             |
|3   |1   |C143     |CAP,100P,5%   |              |                             |
|4   |1   |C123     |CAP,10N,5%    |              |                             |
|5   |2   |C113 C128|CAP,10U,5%    |              |                             |
|6   |1   |C111     |CAP,12P,5%    |              |                             |
|7   |1   |C104     |CAP,15P,5%    |              |                             |
|8   |3   |C106 C114|CAP,1N,5%     |              |                             |
|    |    |C116     |              |              |                             |
|9   |1   |C145     |CAP,1P,5%     |              |                             |
|10  |1   |C105     |CAP,22N,5%    |              |                             |
|11  |1   |C118     |CAP,27P,5%    |              |                             |
|12  |1   |C103     |CAP,33N,5%    |              |                             |
|13  |3   |C108-109 |CAP,3P,5%     |              |                             |
|    |    |C124     |              |              |                             |
|14  |1   |C102     |CAP,4.7U,5%   |              |                             |
|15  |6   |C121 C125|CAP,470P,5%   |              |                             |
|    |    |C129 C135|              |              |                             |
|    |    |C138 C142|              |              |                             |
|16  |2   |C115 C139|CAP,4P,5%     |              |                             |
|17  |2   |C127 C141|CAP,5P,5%     |              |                             |
|18  |3   |C117 C120|CAP,6P,5%     |              |                             |
|    |    |C134     |              |              |                             |
|19  |2   |C137 C144|CAP,7P,5%     |              |                             |
|20  |2   |C112 C131|CAP,8P,5%     |              |                             |
|21  |1   |D101     |DIODE,???     |              |Axial ss Diode w Alternate.  |
|22  |2   |L108 L113|IND,12nH,10%  |              |                             |
|23  |1   |L109     |IND,2.2uH,10% |              |                             |
|24  |1   |L102     |IND,22N,10%   |              |                             |
|25  |3   |L104 L106|IND,22nH,10%  |              |                             |
|    |    |L111     |              |              |                             |
|26  |1   |L103     |IND,33nH,10%  |              |                             |
|27  |1   |L105     |IND,47nH,10%  |              |                             |
|28  |1   |L101     |IND,4T,10%    |              |                             |
|29  |1   |L107     |IND,680nH,10% |              |                             |
|30  |7   |Q101-107 |NPN-SOT23,    |              |                             |
|    |    |         |2SC4226/R24   |              |                             |
|31  |1   |R114     |RES,0 OHM,5%  |              |                             |
|32  |1   |R101     |RES,0 ohm,5%  |              |                             |
|33  |1   |R102     |RES,1.2K,5%   |              |                             |
|34  |1   |R107     |RES,1.5K,5%   |              |                             |
|35  |2   |R116 R118|RES,10,5%     |              |                             |
|36  |2   |R111 R122|RES,100,5%    |              |                             |
|37  |1   |R104     |RES,100K,5%   |              |                             |
|38  |2   |R103 R125|RES,10K,5%    |              |                             |
|39  |1   |R106     |RES,12 OHM,5% |              |                             |
|40  |1   |R113     |RES,22,5%     |              |                             |
|41  |1   |R112     |RES,24K,5%    |              |                             |
|42  |2   |R115 R123|RES,33K,5%    |              |                             |
|43  |2   |R120 R124|RES,510,5%    |              |                             |
|44  |1   |R109     |RES,9.1K,5%   |              |                             |
|45  |2   |R117 R119|RES,910,5%    |              |                             |
|46  |1   |R121     |RES,factory   |              |                             |
|    |    |         |alignment     |              |                             |
|    |    |         |value,5%      |              |                             |
|47  |6   |TP101-104|TP,TP         |              |                             |
|    |    |TP106-107|              |              |                             |
|48  |1   |VR101    |TRIMPOT,5K    |              |TRIMPOT, 3 PINS              |
|49  |1   |VD101    |VDIODE1       |              |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|
